HÆACLIL == S5 


E-IMPERIAL 180 S R8 Pau own D.999,00.€* 


180 KG 
Max. zulässiges 
Gesamtgewicht 


Farbe schwarz glänzend 


Rahmenformen 
Herren Zentralrohr 
Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch ACTIVE PLUS Mittelmotor 250W, Rücktritt Akku 500Wh , 
Artikel-Nummern 

Spezifikationen Räder Form RHcm Farbe Artikel 500 Wh 
Rahmen Aluminium 7005, tapered verstärkt Gabel SR Suntour NEX-E25, mit hydraulischem Lockout, tapered, verstärkte Federn Display Bosch INTUVIA Schaltung Shimano Nexus, 8-Gang 28 Zoll Herren 50 _schwarz-glänzend 28540050 
Schalthebel Shimano Drehgriffschalter Kurbel/Kettengarnitur Miranda, Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Magura HS-22, hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura HS-22 28 Zoll 'Hörren 55 schwarz-glänzend 28540055 

. i 28 Zoll Herren 60 schwarz-glänzend 28540060 
Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS, 47-622, SmartGuard, „unplattbar“ Nabe VR Shimano, mit Schnellspanner Nabe HR Shimano Nexus, 8-Gang, Rücktrittoremse Speichen Niro, 28 Zoll Herren 64  schwarz-glänzend 28540064 
schwarz, verstärkt Lenker Humpert Ergotec Low Riser, Safety level 6 Vorbau Humpert Ergotec Swell-R70, Ahead, einstellbar Griffe Ergon GP1 Sattel Selle Royal Viaggio Sattelstütze 28 Zoll Herren 68 schwarz-glänzend 28540068 

AEA . . ce P i & i 28 Zoll Zentralrohr 46 schwarz-glänzend 28540546 

Humpert Ergotec Skalar Patent, Aluminium, Safety Level 6 Scheinwerfer Herrmans H-Black M50, bis zu 50 Lux / 180 Lumen Rücklicht Busch & Müller Toplight View Gepäckträger l-Rack, 58 Zoll Zentralrohr A 58540550 
Rahmenfest / WA: mit Batterieaufnahme Schutzbleche SKS, Kunststoff Schloss Rahmenschloss AXA Victory, mit gleichschließendem Batterieschloss Seitenständer Pletscher Comp Flex 28 Zoll Zentralrohr 55 schwarz-glänzend 28540555 
40 Sonstiges Bosch 4A Ladegerät 28 Zoll Zentralrohr 60 schwarz-glänzend 28540560 
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